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    Entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino de España, por otra, relativo al establecimiento del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en Sevilla, hecho en Sevilla el 30 de junio de 2025.


  


  El Acuerdo entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino de España, por otra, relativo al establecimiento del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en Sevilla, hecho en Sevilla el 30 de junio de 2025, entró en vigor el 30 de septiembre de 2026, fecha de la última notificación intercambiada entre las Partes tras la celebración de los respectivos procedimientos internos, según se establece en su artículo 17.


  Se completa así la inserción efectuada en el «Boletín Oficial del Estado» número 224, de 17 de septiembre de 2025.


  Madrid, 23 de octubre de 2026.–La Secretaria General Técnica, Carmen Burguillo Burgos.


  

    Este documento tiene carácter informativo. Para fines jurídicos consulte la edición electrónica oficial y auténtica del «Boletín Oficial del Estado».
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